JULIAN CISZEWSKI 


Inzynier cywilny, 


przeżywszy lat 40, po krótkićj a dolegliwéj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 29 Grudnia 1886 roku. 


W smutku pozostała żona wraz z synem, zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 
w Sobotę dnia 1% Stycznia 1887 r. o godzinie 2% popołudniu, z domu pod L. 300 przy ulicy Salinarnćj w Podgórzu, 
wprost na Umentarz Krakowski. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Kościele N. Maryi Panny w Kaplicy M. B. Czestochowskiéj, w Poniedziałek dnia 3* Styezni r. 
o godzinie 10% rano. BIURO UGLOSZEN 
W. > 1 GRUDZ886 
UL. WISLNA” 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ J. K. Pękalski w Krakowie. W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


